


AMD Athlon™ XP - 2800+ (2,08 GHz) 
512 MB DDR-SDRAM 333MHz 
120 G Ultra DMA-harddisk (7200 o/m) 


ATI® Radeon™ 9200 
128 MB grafikhukommelse 


DVD-rom 16x maks. 

CD-brænder 48x 
10/100BT-netværksinterface 

Stik til FireWire tilbehør (IEEE1394) 


HP Pavilion a230.dk 







































































Processor AMD Athlon™ XP — 2800+ (2,08 GHz) Garanti 1 år, hente-bringe service 
NVIDIA® nForce™2-chipset Mulighed for 2 års forlængelse af garantien. 
333 MHz Bushastighed Yderligere oplysninger: 
Level 2-cache 512 KB www.hp.com/dk/garantiudvidelse 
RAM 512 MB DDR-SDRAM 333MHz Produktivitet Microsoft® Windows® XP Home Edition 
2 DIMM-sokler Microsoft® Word 2002 
Lager 120 G Ultra DMA-harddisk (7200 o/m) o a låg 
. FEE icrosoft® Internet Explorer 6.0 
inkl. 4 GB partition til systemgendannelse Mierosoko Ouilsskd Express 
DVD-rom 16x maks. Adobe® Acrobat Reader 5.0 
CD-brænder 48x 
Diskettedrev 3,5" 1,44 MB Internet og online Klar til brug på internet (kræver 
abonnement hos teleudbyder) 
Kommunikation Modem forberedt til V92 
10/100BT-netværksinterface Service og support HP Pavilion-onlinebrugervejledning 
HP Hjæl 
Video ATI® Radeon™ 9200 HP Pavli ongenidannelspaiiion 
128 MB grafikhukommelse (mulighed for separat gendannelse af 
Lyd Integreret AC '97 lydsystem system, programmer og drivere) 





Valgfri reallokering af 


(Højttalere følger med skærme) J 
gendannelsespartition 




















Tilbehør PS/2-tastatur og scroll-mus Symantec™ Norton AntiVirus™ 2003 
Skærme (anskaffes separat): (60 dages liveupdate) 
hp pavilion m703 17" CRT med eksterne højttalere Symantec™ Norton Personal Firewall™ 
hp pavilion f1703 17" LCD med eksterne højttalere 2003 
AE a H ASE sn Underholdning Sonic™ RecordNow 
Microsoft MovieMaker 2 
Stik og udvidelses-muligheder 5 udvidelsesbåse (ledig: 1 x 3,5" intern) InterVideo WinDVD 
1 port til AGP tilbehør (optaget af grafikkort) ArcSoft ShowBiz& 











3 PCI (2 PCI ledige) 

6 stik til USB tilbehør, heraf 2 foran (USB 2.0) 
2 stik til FireWire tilbehør, heraf 1 foran 
(IEEE1394) 

1 stik til parallelt tilbehør 

1 stik til serielt tilbehør 

Stik til hovedtelefon og mikrofon foran 




















Stik til tv 
Stik til FireWire tilbehør (IEEE1394) 
Yderligere oplysninger P/N : DM122A #ABY 

UPC/EAN code : 8 08736-74284 9 

Vægt : 18 kg 
21 kg Pakket 

Mål: 381 x 191 x 410 mm 
590 x 492 x 305 mm 
Pakket 


AMDét 


Athlon xP 


HP anbefaler Microsoft® Windows® XP 


Produktet kan afvige fra de viste billeder. 

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Alle mærkenavne og produktnavne er varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. 
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